
64 Schiedsrichter haben bereits ein Pokalfinale gepfiffen. Albert Dusch und Gerhard 
lenburg leiteten je drei Spiele; Werner Treichel, Heinz Aldinger, Herbert Fandel und Fl 
Meyer je zwei. Dr. Felix Brych feiert heute Finalpremiere - zumindest im DFB-Pokal. 


1935 Alfred Birlem (Berlin) 

1936 Egon Zacher (Berlin) 

1937 Dr. Hans Grabler (Regensburg) 

1938 Fritz Rühle (Merseburg) 

1939 Carl Schütz (Düsseldorf) 

1940 Alois Pennig (Mannheim) 

1941 Helmuth Fink (Frankfurt/Main) 

1942 Albert Multer (Landau) 

1943 Emil Schmetzer (Mannheim) 

1953 Alois Reinhardt (Stuttgart) 

1954 Albert Dusch (Kaiserslautern) 

1955 Werner Treichel (Berlin) 

1956 Adolf Loser (Essen) 

1957 Albert Dusch (Kaiserslautern) 

1958 Werner Treichel (Berlin) 

1959 Gerhard Schulenburg (Hamburg) 

1960 Albert Dusch (Kaiserslautern) 

1961 Günter Sparing (Kassel) 

1962 Rolf Seekamp (Bremen) 

1963 Rudolf Kreitlein (Stuttgart) 

1964 Johannes Malka (Herten) 

1965 Rudibert Jacobi (Heidelberg) 

1966 Gerhard Schulenburg (Hamburg) 

1967 Karl Niemeyer (Bad Godesberg) 


1968 Karl Riegg (Augsburg) 

1969 Helmut Fritz (Ludwigshafen) 

1970 Gerhard Schulenburg (Hamburg) 

1971 Ferdinand Biwersi (Bliesransbach) 

1972 Heinz Aldinger (Waiblingen) 

1973 Kurt Tschenscher (Mannheim) 

1974 Hans-Joachim Weyland (Oberhausen) 

1975 Walter Horstmann (Nordstemmen) 

1976 Walter Eschweiler (Euskirchen) 

1977 Rudolf Frickel (München)/Klaus Ohmsen (Hamburg) 

1978 Jan Redelfs (Hannover) 

1979 Günter Linn (Altendiez) 

1980 Heinz Aldinger (Waiblingen) 

1981 Horst Joos (Stuttgart) 

1982 Gerd Hennig (Duisburg) 

1983 Walter Engel (Reimsbach) 

1984 Volker Roth (Salzgitter) 

1985 Werner Föckler (Weisenheim/Sand) 

1986 Dieter Pauly (Rheydt) 

1987 Peter Gabor (Berlin) 

1988 Wilfried Heitmann (Drentwede) 

1989 Karl-Heinz Tritschler (Freiburg) 

1990 Manfred Neuner (Leimen) 

1991 Aron Schmidhuber (Ottobrunn) 


1992 Bernd Heynemann (Magdeburg) 

1993 Dr. Markus Merk (Kaiserslautern) 

1994 Manfred Amerell (München) 

1995 Eugen Strigel (Horb) 

1996 Hellmut Krug (Gelsenkirchen) 

1997 Edgar Steinborn (Sinzig) 

1998 Hartmut Strampe (Handorf) 

1999 Jürgen Aust (Köln) 

2000 Alfons Berg (Konz) 

2001 Hermann Albrecht (Kaufbeuren) 

2002 Dr. Franz-Xaver Wack (Biberbach) 

2003 Lutz Michael Fröhlich (Berlin) 

2004 Herbert Fandel (Kyllburg) 

2005 Florian Meyer (Burgdorf) 

2006 Herbert Fandel (Kyllburg) 

2007 Michael Weiner (Giesen) 

2008 Knut Kircher (Rottenburg) 

2009 Dr. Helmut Fleischer (Sigmertshausen) 

2010 Thorsten Kinhöfer (Herne) 

2011 Wolfgang Stark (Ergolding) 

2012 Peter Gagelmann (Bremen) 

2013 Manuel Gräfe (Berlin) 

2014 Florian Meyer (Burgdorf) 

2015 Dr. Felix Brych (München) 
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